上 脚 材 を 引き 上 げ て 90" 回 転 さ せる 
(左右 どちら も 可 ) 確実 に か み 合 っ て いる か が 確認 
(4 角 と も ) 


連結 装置 


天 板 4 方 向 に 凹凸 
脚 部 2 方 向 に 凹凸 


高 状 態 か ら 低 状 態 に する 
場合 は 逆 の 手順 


WW 


上 脚 材 (イエ ロー 側 ) の つま み 部 分 を 


内 側 に 向かっ て 水平 に 押す と 爪 が 外れ ロッ ク が 掛か っ て いる か 確認 
ロッ ク が 解除 され る 。 対 面 2 箇所 同時 (対面 2 箇所 ) 


に 押し て 上 下 操作 する こと 。 
※ 低 ・ 高 の 組み 換え 時 に は 指 詰 め に 注意 する こと (グレ ー の 爪 は 押さ な いこ と 。) 


画 仕 欄 


型式 了 寸法 (mm) ー 質量 (kg) 許容 荷重 
0 に 9005 蘭 | 人 | SN 


電気 特性 体積 抵抗 値 (単位 : Q om 表面 抵抗 値 (単位: @/ 口 ) 


温度 : 23C 
湿度 : 509%6 


| 1X107 1.2x10" 3.2x10" 1.2x10" 2.1 10V 3.9x10? 


※ 一 般 的 に 表面 抵抗 値 が 10 の 13 乗 以 上 の 領域 を 絶縁 と 呼ん で いま す 。 


(1) 1 台 に 2 名 以上 が 乗ら な いこ と 。 (1) 使用 する 前 に 各部 を 点検 し 異常 の 無い こと を 確認 する こと 。 

(2) 作業 時 に 天 板 か ら 身 体 を 乗り 出さ な いこ と 。 (②) 各部 に 曲り 、 損 傷 、 割 れ 、 劣 化 等 の 異常 の ある も の は 使用 し 

(3) 脚 材 を 延長 し た り 、 脚 材 の 下 に 物 を 挟み こま な いこ と 。 な いこ と 。 

1 (3) 使用 中 に 恩 み や 異 音 が し た 場合 は 使用 を 中 止 す る こと 。 

SN (④ 高温 多湿 、 直 射 日 光 の あたる 場所 を 避け て 保管 する こと 。 
半生 EmReCE 本 (⑥) 火気 を 扱う 場所 に 保管 し な いこ と 。 

人 = か (6) コン クリ ー ト ・ モ ル タ ル 等 が 付着 し た 場合 は 水洗 いし 、 充 分 

(9 作業 合 に 工具 簿 の 物 を 乗せ た まま 移動 し な いこ と 。 に 義 か し て か ら 使用 する こと 。 。。 。 

台 に 工具 等 の せ た な いこ と 。 ー ー と o 
(10) 作業 台 に 足場 板 等 を 架け 渡し て 使用 し な いこ と 。 (7) 積 重ね て 保管 する 場合 は 荷 崩 れ し な いよ うに 注意 する こと 。 
(11) 作業 台 を 投げ た り 落 し た り 乱暴 に 扱わ な いこ と 。 (8) 保管 時 は 上 に 重量 物 を 載せ な いこ と 。 


※ 本 製品 の 使用 方 法 ・ 注 意 事項 に つき まし て は 、 弊 社 の 使用 基準 書 及 び 本 製品 に 添付 され た ラベ ル を よく お 読み くだ さい 。 


一 製 品 の 仕様 お よび 外観 は 、 改 良 の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり ます 。 


TEL.011-222-8810 、E-mail : k-sapporo@alinco.cojp 
TEL.022-221-8210  E-mail : k-sendai@alinco.cojp 
TEL.03-3278-5870 E-mail : k-tokyo@alinco.cojp 
TEL.052-232-2103 、E-mail : k-nagoya@alinco.cojp 
TEL.06-7636-2310  E-mail : k-osaka@alinco.cojp 
TEL.082-506-4550 E-mail : k-hiroshima@alinco.cojp 
TEL.092-652-3388 、E-mail : k-fukuoka@alinco.cojp 


國 了 し イ つ コ 株 式 会 社 』 


建材 事業 部 


http://www.alinco.c0.jD 
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局 品 司 語 本 呈 品 


面 只 汗 麗 湯 
加 又 庭 


